Z HAUERÓW 


OTYLIA KANKOFEROWA 


żona Dyrektora c. k. Urzędu hipotecznego w Krakowie, 


przeżywszy lat 50, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona Św. Sakramentami, 
zasnęła w Panu dnia 12 sierpnia 1900 r. 


W smutku pozostały mąż wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we wtorek dnia 14 b. m. o godzinie 4 popoł. 
z domu pod L. 52 przy ulicy Szlak, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego w Krakowie. 


